KLEISTSGT. 



Nr. 2A/6 Klasse - 

7 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kleists gt. nr 2-4- 

Betegnelse 


-6 




Eier 1970 Sp j ø tvold , Kår e ( 2 ) Elef sen, J,Forsdal,A 

Takst kr, 380 000 Areal tomt l400 m = bygninger m J 
Bruk Bolig 


(h) , Rye, Lars (b) 


Oppført tidligst senest 




omKf ing 


Mt NT 

Siste brann Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 


_ _ _ ■ 

Op pr. bruk 




Plantype 






Hovedmål 


Etasjer 


3 


Grunnmur Pusset mur 
Vegger Pusset mur 


Kjeller 

Under 


hele huset. 


Tak Saltak, hjørnevalm. skifer 







Eksteriør Pussfasade ni. grove enkle profileringer rundt vinduer og 
hor. bånd. T-post vinduer. Fyllingsdører 



Interior 



Delvis modernisert. Enkle s tukkarbeider finnes. 



Gårdsplass Trang, grus, heller. Trist, 
uthus Kn et, skur* 



Y^ffS" 19 Leiegård av mur i 3 et. 195^ Bad v. soverom i 3. et. (BA) 



190*f 
1936 
1938 



(Kleists gt. 2-^-6-) (BA) 1 96l 
Innredn. av loft til be- 
boelse og boder. (BA) 1961 
Riving av leilighet i 19^3 
1 .et. Endring av loft (BA) 



Skobutikk og verks t. i 1.e 
mot Abelborgs gt, 
2 leil.h.- 3 leil.h. i 2. 
1 wc i 2. et. og 1 wc i 3 • e tø 
mellom entreene. 



t. 



t. 



3 kobbli. is tede t for lig- 1 966 Bad i 2. et. i vestre fløy 
gende takvindu. (BA) k.j økken ( BA ) 



190^ 
1936 
1938 



er, 



kjeller, 2. og 3. et., fasade mot Kleistsgt 
gårdsplass, snitt. 1:100 (BA) 
Planer snitt loft 1:100 (BA) 

Planer del av 1.et. og del av loft 1:100 (BA) 

Plan, snitt, fasade for loft 1:100 (BA) 

Planer l.et. fasade mot Abelborgs gt. snitt 1:100 



og 



{Mål 



Ønskelige forandringer 

Bakgårds sanering. 



Omgivelser 

Positive 



VedJikeholdstNstand B 

Antikvarisk tilstand B-C 

Arkitekturvurderrng B 

Miljøvurdering B 

Priori*ering 



Dato 
Sign 



25.9.74 

J.T. 



Gate 


Kleists gt « 


nr. 2 


Eldre bilder 


Foto 



il. 



Litteratur 



Kilder 

■ 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 




Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kleitsgt. nr. 7 
Betegnelse 


Eier 1970 Johannessen, Anna 

Takst kr. kO 000 Areal tomt 257 m * bygninger 

Bruk ^ . , 
no 1 i.g 


m 


Oppfort 1877 tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 


iUfif T 
1 M-l 1 


Byggherre 
Arkitekt 


Op pr. bruk 


Plantype 




Hovedmél 


Etasjer 2 


Grunnmur p usse t stein 

Vegger Tømmer, liggende f a spane 1 ( 


Kjeller 

Under hele huset 


™* Valmtak, tegl 

Gesimskasser på konsoller 




Eksteriør Typisk ca. 1880. Symmetrisk fasade m/to fags vinduer. 
Flat prof . omramming m/ overbord på konsoller. Prof. hor. bånd 
under 1. etg, vinduer. Flaggstang. Nydelig to fløyet fyllings- 

Irtterior dør i port. 

Delv. modernisert . 

Gårdsplass, 
Uthus 


Ombygging 




1877 To-etg. trebygn. (BA) 

1910 Påbygg, mot gårdsplass. Fellesk jøkken i 1. og 2. etg. ; 

utvidet og delt. (BA) 
19^6 Forlengelse av h. trapp og bitrapp til kjeller. Innredn." 

av 2 vc . i kjeller. (BA) 
1957 Innredn. av bad i 2 etg. (BA) 


Tegninger, oppmålinger 

1910 Planer, snitt 1:100 (BA) 
1946 Planer for kjeller 1:100 (BA) 
1957 P, aner 2. etg. 1.50 (BA) 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




D e lv. positive 




1 Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
A rk t tek lurvurd ering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 25 .9.7^ 
Sign J . T . 



Gate Kleitsgt. 




nr 7 








Eldre bilder 


Foto 








Litteratur 


Kilder 












Tidligere bygning 












brent/revet 












Kultur-^ personalhistorie 

• 
























Reguleringsplan 












i Til hinder 












for bevaring? 













Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kleitsgt. nr. 9 
Betegnelse 


Eier 1970 Lindseth, Toralf 

Takst kr, 60 000 Areal tomt 2 1 k m 3 t bygninger 
Bruk Boliger, forretning 


m J 


Opprørt tidligst senest 


omkring 


u li iiT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Qppi\ bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 3 


Grunnmur Pusset , mur t he 1 
Vegger Pusset mur 


Kjeller 

Under hele huset 


Tak Saltak, hjørnevalm, skifer. 




Eksteriør Enkel pussf asade m/grovt pro 
Horisontalbånd under vinduer 


filerte vindus omr. 
# T-post vinduer 


Interior 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

1902 3 etg. murgård (BA) 

1962 3 wc . - 1 i hver etg, ved kjøkken (BA) 

1966 Innredn. av bad og ominnredn. av J etg. (BA) 


Tegninger, oppmålinger 

1902 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA) 
1962 Planer 1 .100 (BA) 
1966 Planer 3 etg. 1 . 50 (BA) 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




i Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand G 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 23,9*7^ 
Sign J * T# 



Gate 



Klei t sgt . 



Eldre bilder 



nr, 



Foto 



! 

Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 

Kultur- personalhistorie 



Regulerin9splan 
Til hmder 
for bevaring? 




IH4.5 



